_ __Hionces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. 


EMILIA HIERONIMOWA 


TECHERZYNSKA 


wdowa po Doktorze filozofii, 


przeżywszy lat 86, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzona Św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 7 Kwietnia 1897 r. 
W ciężkim smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 


pogrzebowy, który odbędzie się w Piątek dnia 9 b. m. o godz. 10 rano z domu L. 2 przy ulicy Mikołajskiej 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Poniedziałek dnia 12 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Barbary. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


